WINCENTY SZYMONOWICZ 


Rządca w Zeslawicach, 


po długich cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł d. 2 Października 1870 r., 
licząc lat 55. 


ee — 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we Wtorek d. 4 b. m. o godzinie 4 po południu ze Szpitala Ś. Łazarza 


na Wesoléj, na które w żalu pogrążona Małżonka, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność zaprasza. 


W Drukarni „CZASU* w Krakowie. 


